STANISLAW 


b. dyrektor Zakładów P.M.S. w Krakowie 


przeżywszy lat 55, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 24 sierpnia 1950 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 28 b. m. o godz. 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


dzieci i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 29 b. m. o godzinie 6 rano w kościele parafialnym św. Kazimierza. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


ONUFREGO FIUTA 
Uraków, ul. Grzegórzecka L. 7. — Telefon 308-56 
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